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1. Ngoại hình: Thu nhỏ đến mức cực đoan




Thành thật mà nói, khi nhìn thấy thông số của X3, mình đã phải dụi mắt vài lần. Chiếc máy này sở hữu màn hình chỉ 3.7 inch và trọng lượng giảm xuống một mức không tưởng: 58 gram! (Để dễ hình dung, một quả trứng gà công nghiệp cỡ vừa cũng nặng khoảng 60g).




Kích thước tổng thể của nó (98 x 64 x 5mm) gần như tương đương chính xác với một chiếc thẻ tín dụng. Anh em không chỉ đút vừa túi áo sơ mi, mà thậm chí có thể nhét nó vào… ví tiền.




2. Màn hình: Nhỏ hơn nhưng “nét căng” hơn




Tuy màn hình bị thu bé lại so với X4, nhưng Xteink X3 lại mang đến một nâng cấp đáng giá về chất lượng hiển thị. Mật độ điểm ảnh (PPI) được nâng từ 220 PPI (trên X4) lên 250 PPI. Việc thu nhỏ diện tích nhưng tăng mật độ điểm ảnh giúp các nét chữ hiển thị trên X3 trở nên sắc sảo và mịn màng hơn hẳn người đàn anh.




3. Vẫn giữ lại những “Đặc sản” làm nên tên tuổi




X3 vẫn kế thừa trọn vẹn những DNA đã tạo nên thành công của dòng Xteink:





	Tích hợp MagSafe: Máy vẫn có từ tính ở mặt lưng. Anh em cầm iPhone có thể “hít” thẳng chiếc máy đọc sách này vào mặt sau điện thoại cực kỳ tiện lợi.




	Cấu hình tối giản: Trái tim của máy vẫn là con chip vi điều khiển ESP32 siêu tiết kiệm điện và viên pin 650mAh. Giao diện không thay đổi, 100% điều khiển bằng phím cứng (không cảm ứng) và đương nhiên… vẫn không có đèn nền.




	Thẻ nhớ mở rộng: Máy đi kèm thẻ MicroSD 16GB (có thể nâng cấp lên 512GB) và vẫn chỉ chuyên trị đuôi EPUB và TXT.






4. Bước lùi gây tranh cãi: Tạm biệt cổng Type-C




Đây có lẽ là điểm khiến nhiều anh em “pháp sư” thích vọc vạch phải khóc thét. Để đạt được độ mỏng và thiết kế cực đoan này, Xteink đã loại bỏ cổng USB-C quen thuộc trên X4. Thay vào đó, X3 sử dụng hệ thống sạc nam châm với chân tiếp xúc Pogo-pin.




Sự thay đổi này giúp máy gọn hơn, nhưng lại đem đến 2 phiền toái:





	Anh em phải giữ khư khư cái dây sạc chuyên dụng của nó, mất là mệt chuyện.




	Việc mod phần mềm, up Firmware tùy chỉnh (như Crosspoint) qua máy tính sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với cắm cáp Type-C trực tiếp.






5. Giá bán và Tình hình tại Việt Nam




Trên trang chủ quốc tế, Xteink X3 được niêm yết với giá $79 (đắt hơn $10 so với X4).




Tại thị trường Việt Nam, dạo qua một vòng các sàn thương mại điện tử như Shopee, các gian hàng chuyên máy đọc sách đã bắt đầu mở đặt trước (Pre-sale) hoặc bán sẵn chiếc X3 này với mức giá dao động quanh mốc 1.8 triệu VNĐ. Giống như lời khuyên ở bài trước, anh em vẫn nên chọn mua qua các shop ở Việt Nam để được bảo hành và hỗ trợ cài đặt font tiếng Việt cho an tâm nhé.




💡 Tổng kết: Có nên mua không?





	Nếu anh em đã có X4: Việc nâng cấp là không cần thiết, trừ khi anh em bị ám ảnh bởi việc phải có một chiếc máy thật sự nhét vừa vào ví. X4 với màn hình to hơn một chút và cổng sạc Type-C vẫn mang lại tính thực dụng cao hơn.




	Nếu anh em mới nhập môn và muốn một thiết bị độc-lạ-nhỏ gọn đến mức tối đa để gắn sau lưng điện thoại đọc mọi lúc mọi nơi: Xteink X3 chính là món đồ chơi công nghệ hoàn hảo dành cho anh em!






Anh em nghĩ sao về kích thước 3.7 inch này? Liệu nó có quá nhỏ để đọc sách không? Hãy để lại bình luận ở dưới để anh em cùng chém gió nhé!



  Nguồn: https://xteink.phongvanvu.com/nghi-xteink-x4-da-la-nho-nhat-trum-cuoi-goi-ten-xteink-x3-chiec-may-doc-sach-be-bang-tam-the-atm/ - Website XTEINK

